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Una  guia  del  hortelano, 
para  convertir  toneladas 
o  kilogramos  por  hectd- 
rea,  en  litros  por  surco, 
o  por  planta , 
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LA  FORMA  DE  CALCULAR  CANTIDADES  PEQUENAS 
DE  FERTILIZANTES,  PARTIENDO  DE  LAS  APLICA- 
CIONES  QUE  SE  RECOMIENDAN,  POR  PESO,  PARA 
LAS  EXTENSIONES  SUPERFICIALES  MUY  GRANDES 


Los  libros  y  los  boletines  sobre  agricultura  y  horticultura, 
generalmente,  hacen  recomendaciones  para  el  uso  de  los  fertili- 
zantes  y  de  la  cal,  en  toneladas  o  kilogramos  por  hectarea  (to- 
neladas  cortas  o  libras  por  acre) ,  o  en  kilogramos  por  cientos  de 
metros  cuadrados  (o  en  libras  por  mil  o  por  cien  pies  cuadra- 
dos).  El  hortelano  encuentra  dificil,  con  frecuencia,  convertir 
estos  pesos  en  las  cantidades  que  necesita  para  un  lote  de  tierra 
pequerio,  para  un  simple  surco,  o  bien,  para  una  sola  planta,  y 
a  menudo  no  dispone  de  unas  balanzas  para  pesar.  Este  opiiscu- 
lo  plegadizo  hace  las  conversiones  para  el,  usando  el  sistema 
metrico  decimal. 

Por  ejemplo,  si  136.2  kilogramos  de  superfosfato,  o  de  ferti- 
lizantes  mezclados,  son  la  cantidad  que  se  recomienda  por  cada 
0.40.47  hectareas  (336  kilogramos  por  hectarea),  usted  encon- 
trara,  recurriendo  al  cuadro  1,  que  esto  significa  3.18  kilogra- 
mos por  93  metros  cuadrados,  aproximadamente,  6  318  gramos 
por  9.3  metros  cuadrados.  Entonces,  acudiendo  al  cuadro  2,  se 
tendra  que  0.354  litros  para  9.3  metros  cuadrados,  significan 
0.118  litros  por  cada  3.05  metros  de  surco,  si  estos  estan  separa- 
dos  el  uno  del  otro  por  91.5  centimetros,  6  90  gramos  por  cada 
una  de  las  plantas,  si  estas  estan  espaciadas  a  razon  de  152.5 
por  152.5  centimetros.  Se  deja  consignado  un  gran  numero  de 
tales  conversiones,  para  clases  diversas  de  materiales  fertili- 
zantes,  y  para  llenar  necesidades  dife rentes. 

El  cuadro  3  comprende  algunas  medidas  de  volumen  para 
productos  quimicos  que  se  tienen  que  agregar  a  cada  35  kgs. 
de  materiales  de  plantas  para  hacer  un  monton  de  compuesto 
fermentado  para  abono,  basado  en  las  instrucciones  de  peso  por 
toneladas,  de  los  materiales  de  las  plantas. 

Las  proporciones  que  se  tienen  que  determinar  para  los  ma- 
teriales diversos,  dependen  de  los  suelos  a  que  se  aplicaran  los 
abonos  y  de  la  forma  en  que  se  les  trate  previamente,  asi  como 
de  las  necesidades  de  las  plantas.  Ciertos  materiales  — la  piedra 
caliza  molida,  donde  es  necesaria,  y  los  superfosfatos —  se  usan 
en  cantidades  relativamente  grandes;  el  borax  y  otros,  en  pro- 
porciones pequenas.  Por  ejemplo,  los  agregados  complementa- 
rios,  de  proporciones  pequenas  de  nitrato  de  amonio,  se  pueden 
hacer  con  ventajas,  cuando  se  trata  de  los  tomates  rojos,  en 
tanto  que  las  cantidades  muy  grandes  pueden  perjudicar  a  las 
plantas. 

Los  valores  tabulados  se  ajustan,  aproximadamente,  a  todos 
los  propositos  de  orden  practico,  aun  cuando  son  tan  solo  apro- 
ximados,  desde  el  momento  en  que  el  peso  de  un  volumen  dado, 
de  un  material,  variara  de  acuerdo  con  su  contenido  de  hume- 
dad  y  con  su  textura.  Al  hacerse  el  calculo  se  supone  que  los 
materiales  se  echaran  en  las  medidas  o  en  los  recipientes  sin 
empaque  de  ninguna  clase  para  que  queden  compactos,  sino  que 
por  el  contrario,  quedaran  sueltos  y  no  aterronados.  La  pinta 
estandar,  la  taza,  la  cucharada  y  la  cucharadita,  se  usan  para 
medir  liquidos.  Cuando  se  trata  de  otras  medidas  que  no  son 
para  liquidos,  se  entienden  rasadas,  con  dos  excepciones:  cuan- 
do se  trata  de  las  ligeramente  copeteadas,  se  indican  con  una 
"h"  minuscula,  y  cuando  quedan  un  poquito  escasas,  se  indican 
por  medio  de  una  "s"  minuscula. 


Para  los  materiales  que  no  se  incluyen  en  la  lista,  se  puede 
pesar  cuidadosamente  una  pinta  completa  y  determinar,  apro- 
ximadamente,  el  grupo  al  cual  pertenecen. 

Sera  util  recordar:  (1)  que  una  pinta  de  agua,  pesa  precisa- 
mente  un  poquito  mas  de  una  libra  (verdaderamente,  1.046 
libras) ;  (2)  que  un  acre  equivale  a  43,560  pies  cuadrados  (un 
cuadro  de  cultivos  equivale  a  209  pies  cuadrados,  aproximada- 
mente),  y  (3)  que  una  pinta  es  equivalente  a  dos  tazas;  a  32 
cucharadas,  y  a  96  cucharaditas. 


CUADRO  1  Los  pesos  de  diversos  materiales  fertilizantes  por 
cada  0.4047  hectdreas;  por  cada  93.00  metros  cuadrados,  y  por  cada 
9.30  metros  cuadrados,  y  los  volumenes  equivalentes,  aproximados, 
por  cada  9.30  metros  cuadrados,  agrupados  de  acuerdo  con  el  peso 
de  los  mismos,  comparados  con  el  del  agua. 


Pesos  especificados  por 

Materiales 

0.4947 

93  metros 

9.30  me- 

Medidas de 

hectareaa 

cuadrados 

tros  cua- 
drados 

volumen  por 
9.30  metros 
cuadrados 

Kgs. 

Kgs. 

Kgs. 

Litros 

590.00 

13.62 

1.36 

1.42 

Con  peso  aproximado 

395.00 

9.08 

0.91 

0.95 

igual   al   del   agua 

<     198.00 

4.54 

0.454 

0.473 

Ejemplos:    nitrato   de 

100.00 

2.27 

0.227 

0.237 

amonio;  sulfato  de 

49.90 

1.14 

0.114 

0.118 

amonio;  cloruro  de 

potasio,  y  nitrato 

de  sodio. 

Con  peso  aproximada- 

'2,569.00 

59.02 

5.90 

4.730 

mente  igual  a  1  y 

1,578.00 

36.32 

3.63 

3.384 

3/10  del  del  agua 

J     395.00 

9.08 

0.91 

0.710 

Ejemplos:    piedra  ca- 

256.00 

5.90 

0.60 

0.473 

liza  molida;  piedra 

127.12 

2.95 

0.31 

0.237 

caliza  dolomitica 

molida   y   sulfato 

de    potasio. 

f     890.00 

20.43 

2.043 

2.365 

749.10 

17.25 

1.703 

Con  peso  aproximada- 

553.88 

12.71 

1.249 

1.419 

mente   igual  a   nueve 

454.00 

10.44 

1.137 

1.182 

decimos  del 

356.39 

8.17 

0.850 

0.946 

del  agua 

I      276.94 

6.36 

0.595 

0.719 

Ejemplos :   fosfato 

177.06 

4.08 

0.425 

0.474 

136.20 

3.18 

0.311 

0.354 

90.80 

2.16 

0.212 

0.236 

45.40 

1.02 

0.100 

0.118 

22.70 

0.51 

0.057 

0.060 

4.99 

0.14 

0.015 

0.015 

continuation  del  CUADRO  1 


Materiales 


Con  peso  aproximada- 
damente  igual  a  ocho 
decimos  del  del  agua  . 
Ejemplos:   sulfato  de 
aluminio;    harina    de 
hueso;  sulfato  de 
magnesio    (sales  de 
Epsom)   y  urea. 


Con  peso  aproximada- 
mente  igual  a  siete 
decimos  del  del  agua  . 
Ejemplos:  aguas  feca- 
les  cenagosas,  acti- 
vadas;  borax  granular, 
y  forma  de  urea 


Con  peso  aproximada- 
mente  igual  a  seis 
decimos  del  del  agua  . 
Ejemplos:   harina  de 
semillas  de  algodon; 
piltrafas   de    pescado ; 
azufre,  y  desperdicios 
de   los  rastros. 


Con  peso  aproximada- 
mente  igual  a  5 
decimos  del  del  agua  . 
Ejemplos :    cal   hidra- 
tada. 


Estiercol  (humedo) 

Suelto 

Compacto  .  . 
Paja  seca,  u  hojas 
apisonadas  a  mano 


Pesos  especificados  por 


0.40.47 
hectareas 


Kgs. 


789.96 

295.10 

79.45 

19.98 


789.96 

692.35 

295.10 

136.20 

68.10 

19.98 

4.99 


590.20 

247.43 

118.04 

59.02 


499.40 

197.49 

99.88 

49.94 


13,000.00 
13,000.00 

5,000.00 


93  metros 
cuadrados 


Kgs. 


18.16 
6.81 
1.82 
0.454 


18.16 
15.89 
6.81 
3.18 
1.59 
0.454 
0.142 


13.62 
5.675 
2.724 
1.360 


11.35 
4.54 
2.27 
1.135 


272.40 
272.40 

113.50 


9.30  me- 
tros cua- 
drados 


Kgs. 


1.82 
0.68 

0.185 
0.042 


1.82 

1.59 

0.68 

0.31 

0.25 

0.042 

0.014 


1.36 
0.57 
0.283 
0.142 


1.135 
0.454 
0.227 
0.114 


27.24 
27.24 

11.35 


CUADRO  2  El  volumen  aproximado  de  los  materiales  para 
usarse  en  los  surcos  y  por  planta,  en  proporciones  diferentes,  por 
9.30  metros  cuadrados  de  extension  superficial  de  los  suelos. 


Cantidades  por  3.05  metros 
de  surcos  espaciados  a 

Cantidades  por  planta 
espaciadas  a 

Cantidades  por 
9.3  metros 
cuadrados 

91.5  cen- 
timetros 

61  centi- 
metros 

30.5  cen- 
timetros 

1.52x1.52 

67  por 
67  ctms. 

61  por 
46  ctms. 

4.73    

2.84    

1.419 
0.826 
0.708 
0.590 
0.413 
0.354 
0.295 
0.177 
0.118 
0.118 
0.075 
0.038 
0.019 
0.005 
17.5 
9.0 

L  i  t  r  o  s 

0.946 
0.590 
0.472 
0.354 
0.295 
0.236 
0.177 
0.118 
0.090 
0.075 
0.049 
0.022 
0.0125 
0.0025 
13.5 
9.0 

0.473 

0.295 

0.236 

0.177 

0.118 

0.118 

0.098 

0.075 

0.052 

0.038 

0.022 

0.012 

0.00625 

0.00116 

5.67 

2.84 

1.172 

0.708 
0.590 
0.472 
0.354 
0.295 
0.236 
0.177 
0.118 
0.090 
0.060 
0.030 
0.015 
0.004 
17.5 
9.0 

0.236 

0.118 

0.118 

0.097 

0.075 

0.060 

0.052 

0.038 

0.022 

0.015 

0.0125 

0.00625 

0.0025 

0.0008 

2.84 

1.42 

0.118 
0  059 

2.36    .. 

0  059 

1.89    

1.42    . 

0.045 
0  038 

1.18 

0  030 

0.946    

0.022 

0.705    

0.015 

0.473    

0.0125 

0.354    .. 

0.0075 

0.236    .. 

0  00325 

0.118 

0  0025 

0.060 

0.00125 

0.015    

70.00 

0.0004 
1.42 

35.00 

0.708 

LAS  CANTIDADES  DE  PRODUCTOS  QUIMICOS  PARA 

LOS  MONTONES  DE  LOS  COMPUESTOS 

FERMENTADOS 


Al  hacerse  los  montones  de  compuestos  fermentados,  con  ho- 
jas  de  robles  como  la  fuente  principal  de  la  materia  organica, 
juntamente  con  algunos  pastes  y  otros  materiales  de  plantas, 
los  productos  quimicos  que  ayudan,  se  necesitan  para  desin- 
tegrar  las  partes  mas  resistentes  o  durables.  Sin  embargo,  si  se 
usan  cantidades  considerables  de  recortes  de  cesped  y  otros 
tejidos  de  las  plantas,  el  peso,  o  la  medida  de  los  compuestos 
quimicos  que  se  mencionan  en  el  cuadro  3,  se  pueden  reducir 
en  cierta  proportion.  Cuando  los  estiercoles  constituyen  la  mi- 
tad  de  la  materia  organica,  no  se  necesita  el  nitrogeno  sola- 
mente  se  requieren  los  fosfatos  y  las  piedras  calizas  molidas; 
sin  embargo,  no  se  deben  usar  estas,  si  los  materiales  se  tienen 
que  aplicar  a  los  arandanos,  a  las  azaleas,  o  a  las  plantas  si- 
milares  que  contienen  muchos  acidos. 

El  compuesto  fermentado  se  puede  preparar  en  capas,  tales 
como  las  de  tierra  de  las  hortalizas  o  jardines,  o  las  de  la  su- 
perficie  de  los  suelos  de  color  obscuro  que  se  obtienen  en  los 
bosques,  y  que  tienen  aproximadamente  de  12  milimetros  a  5 
centimetros  de  espesor,  alternando  con  cada  capa  de  15  a  25 
centimetros  de  materia  organica  fresca.  Cuando  termina  la  fer- 
mentation, todo  el  rimero  se  debe  de  cubrir  con  5  a  10  centime- 
tros de  tierra. 


CUADRO  3  Las  medidas  de  volumen  de  los  productos  quimicos 
que  se  tienen  que  agregar,  separadamente,  a  coda  35  litros  de  ma- 
teriales  de  plantas,  al  hacerse  un  monton  de  compuesto  fermen- 
tado,  en  cantidades  especificadas ,  por  tonelada  de  materiales. 


Los  productos  quimicos 

El  peso  que  se 

necesita   por 

tonelada    de 

materiales 

Medidas  de  vo- 
lumen    que     se 
necesitan    por 
35    Its.    de   ma- 
teriales1 

Metodo  1  : 

(a)fO  sulfato  de  amonio 

*-o  nitrato  de  amonio 
(b)fO  piedra  caliza  dolomitica  mo- 

I  lida2,  o  cenizas  de  madera 

( c )  Superfosfato  

(d)  Sulfato  de  magnesio   (sales 
de  Epsom3)    

Metodo  2: 

(a)    Fertilizantes  mezclados, 

con  formula  5-10-5  

Kilogramos 

36.32 
22.70 
27.24 
36.32 
22.70 

3.63 

136.20 
27.24 

Litros 

0.236 
0.118 
0.158 
0.354 
0.118 

0.015 
0  708 

(b)    Piedra  caliza  dolomitica 

molida2  _ 

0.158 

1  Empacado  en  forma  compacta  con  las  manos. 

2  Para  que  el  compuesto  fermentado  resulte  acido,  se  omite  la  cal ;  las  pie- 
dras  calizas  molidas,  y  las  cenizas  de  madera. 

1  Las  sales  de  Epsom,  se  tienen  que  agregar  solamente  en  el  caso  de  que  no 
se  disponga  de  piedras  calizas  dolomiticas  y  las  piedras  calizas  ordinarias 
se  usan  en  la  misma  proportion. 
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NOTA.A  ESTA  EDICION 
Esta  publication  es  traduction -de  HOW  MUCH  FERTILIZER  SHALL 
I  USE?,  editado  originalmente  en  ingles  por  el  Deparidmento  de  ~A"grl- 
cultura  de  los  EE.UU.  La  presente  edition  la  preparo  el  Centro  Regional 
de  Ayuda  Tecnica,  Agenda  para  el  Desarrollo  International  (A.I.D.), 
Departamento  de  Estado  del  Gobierno  de  los  Estados  Unidos  de  America. 
El  Centro  es  una  organization  dedicada  a  la  production  de  versiones  en 
espanol  del  material  filmic  o  e  impreso  de  los  pro  gramas  de  cooperation 
tecnica  de  la  Alianza  para  el  Progreso. 
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